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भारतीय मानक ब्यूरो 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 2 जनवरी, 2020 
संदर्भ: पब/ जी एन – 3. भारतीय मानक ब्यूरो नियम 2018 के नियम 15 के उपनियम ( 1) के अनुसरण में 
भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है की भारतीय मानक, जिनके विवरण इसके साथ अनुबंधित 
अनुसूची के द्वितीय कॉलम में दिए गए है वे तृतीय कॉलम की तिथि से निरस्त कर दिए हैं और वापस ले लिए गए हैं । 

अनुसूची 
क्रम रद्द किये गए मानक ( कों ) की संख्या एवं शीर्षक 

रद्द होने की तिथि 
संख्या 
( 1 ) 
आई एस 2206 (भाग 1) : 1984 

25 नवम्बर 2019 
फ्लेमप्रूफ इलेक्ट्रिक प्रकाश फिटिंग के लिए विशिष्टता 
भाग 1 वेल – ग्लास और बल्कहेड प्रकार 
(पहला पुनरीक्षण )) 
डा . आर. के. बजाज़ , वैज्ञा . - जी एवं उपमहानिदेशक ( मानकीकरण ) 

[विज्ञापन-III/ 4/ असा ./408 / 19] 


( 2 ) 


( 3 ) 
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BUREAU OF INDIAN STANDARDS 

NOTIFICATION 


New Delhi, the 2nd January , 2020 


Ref: Pub /GN - 3. — In pursuance of sub -rule (1) of Rule 15 of the Bureau of Indian Standards Rules 2018 , 
it is , hereby notified that the Indian Standard , particulars of which are given in the second column of the 
Schedule hereto annexed has been cancelled on the date against it in the third column and stands withdrawn . 

SCHEDULE 


Sl. No 


No . Year and Title of the Indian Standards Cancelled 


Date of Cancellation 


( 1 ) 


( 3 ) 


25 Nov 2019 


IS 2206 ( Part 1) : 1984 
Specification for Flameproof Electric Lighting Fittings 
Part 1 Well-Glass and Bulkhead Types 

(First Revision ) 


Dr. R .K . BAJAJ, Sc.- G & DDG (Stdn .) 

[ADVT.- III/4 / Exty./408 / 19 ] 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi -110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . MANOJ KUMAR VERMA Digitally 


Digitally signed byMANOJ KUMAR 


Date:2020.01.20 19:31:28 +05 30 


